TEMEL TERİMLER 


Alkol : Alkollü içki yapımında bahsedeceğimiz alkol etil alkoldür. 


Şıra : Kelime anlamı olarak “henüz mayalanmamış üzüm suyu” ve “bazı meyve 
sebzelerin özü” olarak kullanılır. 

Alkol üretiminde şıra terimini “mayalanma işlemine hazır hale getirilmiş her türlü 
sıvı” olarak kullanabiliriz. 


Cibre : Özellikle üzüm gibi şıralı meyvelerin şırası alındıktan sonra kalan az sulu az 
şekerli kısma denir. 

Genellikle şarap üretiminden artan cibre birçok distile içkinin yapımında kullanılır. 
Cibre fermantasyonu sonucu oluşan alkolün, damıtılması sonucu oluşan yüksek alkolü 
içkiler Brandy kategorisinde değerlendirilir 


Mayşe : Şıranın maya eklenmiş halidir. Fermantasyon 2 ila 48 saat içerisinde 
başlayacaktır. 


Suma ; Fermantasyonu bitmiş mayşenin imbikte damıtılması sonucunda elde edilen 
ilk damıtım ürünüdür. 


Fermantasyon : Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar 
ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, oksijensiz ortamda genellikle ısı vererek ve 
köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. 


Fermanter : Fermantasyon işleminin gerçekleştiği, dışarıdan hava almayan fakat 
içeride oluşan karbondioksit gazını dışarıya verebilen sistemlere sahip mayalanma 
kovasıdır. 


Alkolmetre : Alkolmetre, sıvıların hacimsel alkol oranlarını yüzdesel olarak ölçmek 
amacıyla kullanılır. Yüzde(90) olarak sıvının hacimsel alkol oranını verir. 

Alkolmetre kullanımı için en pratik sıvı kabı 250 ml'lik mezürdür. 

Şarap, bira ve mayşede kullanıma uygun değildir, etil alkol içeren votka, rakı, cin 
gibi içeceklerin alkol miktarını ölçmek için kullanılır. 


Mezür : Silindir şeklinde cam veya plastik malzemeden yapılmış üzerinde ml. 
cinsinden bölmeler bulunan bir ölçü kabıdır. 


Hidrometre : Bira ve şarap yapımında sıvıların yoğunluğunu ölçmede kullanılır. 
Ölçülen yoğunluk, büyük ölçüde sıvıdaki şeker miktarı ile doğru orantılı olduğu için, 
mayalanmanın hangi aşamada olduğu mayanın tükettiği şeker miktarıyla belirlenebilir. 
Tüketilen şeker alkole dönüştüğünden mayalanmanın başında ve sonunda yapılacak 
yoğunluk ölçümleri kullanılarak oluşan hacmen alkol oranı hesaplanabilir. 

0,990 ile 1,110 aralığında özgül ağırlık ölçümü yapabilen bir yoğunluk ölçer hem 
bira hidrometresi hem de şarap hidrometresi olarak kullanılmaya uygundur. 


